P. 


ROMAN 


Drozkowski | 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC I BRAT 


członek ZBoWiD-u, uczestnik II wojny światowej, były długoletni pracownik PKP 


przeżywszy lat 72, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 23 sierpnia 1984 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek 30 sierpnia br. 
o godzinie 10.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA I RODZINA 


